T 
LUDWIK MORA KORYTOWSKI 


PREZYDENT C. K. SĄDU OBWODOWEGO i C. K. PODKOMORZY, 


po dřugiéj a ciężkićj chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł w 54. roku życia w czwartek dnia 
8. b. m. o godzinie 10. przed południem. 


W głębokim żalu pogrążone dzieci, zapraszają na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się w sobotę dnia 10. b. m. 
o godz. 41/ po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w Kościele Farnym w poniedziałek dnia 
12. b. m. o godz. 9. rano. 


Rzeszów, dnia 8. października 1885 roku. 


